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RAPPORT 


SUR Jjy lliuOIAE DE ai. A. morin, capitactb dartillbrib, 



DES EXPÉRIENCES SÜR LES TURBINES 

DE M. FOERNEYltON. 


COMMISSAIRES , MM. DE PROXY, ARAGO, GAKBEY, SAVARY 


Extrait des Comptes rendus des seau ces de l’Académie des Sciences , séance du a janvier i838. 

Dans un premier travail auquel l’Académie a donné son appro- 
bation , M. Morin a fait connaître, par des mesures nombreuses et 
précises, ce que peuvent réaliser d’effet utile, pratiquement dis- 
ponible, les diverses roues hydrauliques ordinairement en usage 
et qui tournent sur des axes horizontaux. 

C’est en quelque sorte le complément de ce premier travail que 
M. Morin a présenté dans le Mémoire dont nous venons rendre 
compte aujourd’hui. 

Cette fois, les recherches de M. Morin ont eu pour objet ces 
nouvelles roues hydrauliques, peu multipliées encore, mais sur 
lesquelles l’attention publique est si vivement fixée depuis quelque 
temps, les turbines de M. Foumeyron. L’ingénieur à qui l’on 
doit et la disposition et l’établissement de ces précieux moteurs , 
celui qui lutte avec persévérance depuis quinze ans pour les per- 
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fectfonner et les répandre, M. Fourneyron lui-même, a prêté à 
l’auteur de ce Mémoire , pendant toute la durée des expériences , 
le secours d’une active coopération. 

Sous le nom général de turbines , on comprend aujourd’hui des 
roues qui n’ont guère de commun entre elles , que de tourner les 
unes et les autres , autour d’un axe vertical. Celles qu’un ingénieur , 
homme d’invention et de science , M. Burdin, imagina et fit con- 
naître le premier sous ce nom , reçoivent l’eau à la base supérieure 
d’un cylindre ou tambour vertical et la rejettent à la base op- 
posée. L’eau entre et sort près de la circonférence extérieure , 
suivant des canaux pliés en hélice à la surface du tambour qui 
doit avoir une hauteur égale à la moitié de la hauteur entière 
de la chute d’eau disponible. 

Dans les turbines de M. Fourneyron, le tambour n’a jamais 
qu’une petite épaisseur , quelques décimètres, par exemple. L’eau 
s’élance obliquement en jets horizontaux de tout le contour d’un 
cylindre intérieur vertical, pénètre de tous côtés dans les com- 
partimens de la roue qui, en tournant, affleure ce cylindre, suit, 
en les pressant , des aubes courbes renfermées entre les deux bases 
horizontales , et s’échappe horizontalement par la tranche verti- 
cale du tambour extérieur. 

On aura une idée des turbines de M. Fourneyron en concevant 
que l’on pose à plat une roue ordinaire à palettes courbes, et 
que l’eau arrivant sur les palettes par le centre, sorte à la cir- 
conférence. 

• 

Un de nos confrères, M. Poncelet, a proposé, en 1826, une 
disposition inverse de celle que nous indiquons ici: l'eau devait 
arriver par la circonférence de la roue et sortir par le centre. 

C’est peu encore que d’être guidé par ces indications générales. 
Les difficultés les plus graves se présentent dans les détails 
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d’exécution ; l’eau , pour satisfaire aux meilleures conditions 
d’effet , devrait entrer sans choc et sortir sans vitesse. Comment 
donner aux jets liquides, lancés dans la roue, la direction la 
plus avantageuse? Comment faire en sorte qu’après avoir épuisé 
leur action sur les aubes, ils les abandonnent sans difficulté? 
Comment , avec des dispositions simples , obtenir des effets peu 
variables , et toutefois permettre à la roue de prendre au 
besoin des vitesses très -différentes? Telle est une partie seu- 
lement des questions que l’expérience devait résoudre, et que 
M. Fourneyron a résolues par l’expérience, patiemment et ha- 
bilement. 

> 

Ces questions, d’un si haut intérêt pour la science, ne peu- 
vent être examinées ici. M. Fourneyron a construit des moteurs,’ 
mais il n’a rien fait connaître des proportions qu’il leur donne. 
M. Morin ne pouvait, il le déclare, penser même à le dévancer 
dans la publication de ces détails. Son unique but était de cons- 
tater , comme il l’a fait pour les autres roues , des résultats im- 
médiatement utiles à l’industrie. C’est de ces résultats seulement 
que nous aurons à parler. 

Deux turbines récemment établies par M. Fourneyron ont été 
soumises aux recherches de M. Morin. Toutes deux conduisent 
des tissages mécaniques , l’une à Moassay , près de Senones dans 
les Vosges, l’autre à Müllbach, dans le département du Bas-Rhin. 
Celle-ci marche sous une chute d’eau de 3 mètres environ; 
celle-là sous la chute très -forte de sept à huit mètres dans sa 
valeur moyenne. 

Les quantités de travail ont été mesurées à l’aide de l’appareil 
devenu en quelque sorte indispensable à ces recherches , du frein 
dynamométrique " de M. de Prony. Le frein était directement 
appliqué à l’arbre vertical des turbines, continuellement arrosé, 
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et la température des surfaces frottantes variait si peu que les 
oscillations à l’extrémité du levier n’ont jamais dépassé , dans les 
expériences faites à Müllbach, 4^5 centimètres d’amplitude. Il 
semble , pour le dire en passant , qu’un tel moyen de mesure 
ne laisse plus rien à désirer. 

Les garanties d’exactitude qu’offrent les dispositions prises par 
M . Morin , et qu’on pouvait attendre d’un ingénieur aussi habile , 
sont complètement confirmées, par la régularité des séries d’ob- 
servations. Ces séries , rapportées d’abord sous forme de tableaux 
et en chiffres, sont ensuite, quant au résultat principal, repré- 
sentées graphiquement par des courbes. Ce mode de représentation 
a l’avantage démettre en évidence, d’une manière plus frappante, 
le peu de variation qu’éprouve l’effet utile des machines pour des 
variations de vitesse très- considérables. 

Citons quelques nombres. Relativement à la turbine de Moussay, 
la quantité d’eau dépensée restant la même et d’environ kilo- 
grammes par seconde, la vitesse a pu varier de i4o à a3o tours 
par minute, sans que le rapport du travail disponible au travail 
absolu de la chute d’eau se soit écarté de plus de „ de la valeur 
maximum observée 

Objectera-t-on quïci le volume d’eau dépensée, évalué d’une 
manière indirecte , laisserait une très-légère incertitude ? D’abord 
cette incertitude pourrait bien être défavorable à la machine ; 
ensuite, et en tous cas, elle n’existe nullement de la même 
manière pour la turbine de Müllbach. 

Relativement à celle-ci , où du reste les expériences sont plus 
concordantes, les séries plus régulières, pour des variations de 
vitesse qui s’étendent de 55 à 79 tours par minute, l’effet utile 
a toujours été compris entre les 78 et les 79 centièmes du travail 
moteur. Ces différences sont de l’ordre des erreurs dont on ne 
saurait entièrement se garantir. 
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Nous devons aller au-devant d’une seconde objection. Si l’on 
nous demandait pourquoi , en ne citant que quelques nombres , 
nous choisissons les séries dont les résultats moyens sont les plus 
élevés, notre réponse serait facile/ 

L’eau est lancée dans la turbine par des orifices dont un van- 
nage permet de varier la hauteur. De cette hauteur dépend la 
quantité d’eau consommée par la roue dans un temps donné. 
Eh bien ! plus cette hauteur d’ouverture augmente , plus la quan- 
tité d’eau consommée devient considérable, plus l’effet utile 
s’accroît et se rapproche du travail moteur. Cela ressort avec 
évidence de la marche régulière des chiffres. Nous sommes donc 
fondés à dire qu’aucune des séries ne présente encore les cir- 
constances les plus favorables à la machine , et que si on veut 
la juger, surtout relativement à d’autres, il faut, autant qu’il est 
possible, se rapprocher de ces conditions de meilleur effet. Des 
obstacles matériels, que M. Morin signale, l’ont seuls empêché 
de pousser jusque-là les expériences. Ajoutons toutefois que même 
encore pour des levées de vanne et des dépenses d’eau moins 
considérables et moins avantageuses , l’effet utile diffère long-temps 
assez peu de celui que nous avons cité. 

. Si , pour une même dépense d’eau , on fait varier la vitesse 
des turbf^^ au-delà des limites déjà très-étendues dans lesquelles 
il convient de se renfermer, on voit à la vérité leur puissance 
s’affaiblir rapidement. Mais de quel moteur n’en est-il pas ainsi? 
Les limites d’effet avantageux sont encore plus resserrées pour les 
autres roues hydrauliques ; l’action des hommes , celle de la vapeur 
ont , comme on le sait , relativement à chaque mode d’application , 
des vitesses convenables dont on ne saurait s’écarter sans diminuer 
leur produit. 

Puisque nous avons abordé cette grave et délicate question de 
comparer les turbines à d’autres moteurs, il est d’autant plus 
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naturel de nous y arrêter encore, que le précédent Mémoire de 
M. Morin, Mémoire dont celui que nous analysons est la suite, 
nous offre , relativement aux roues hydrauliques le plus com- 
munément employées , les éléniegs de la comparaison déterminés 
avec le même appareil et par le même ingénieur. 

Veut-on connaître le résultat le plus immédiat de cette com- 
paraison ? Ce que nous avons dû regarder comme une limite d’effet 
inférieure à l’effet le plus, avantageux des turbines, c’est déjà, 
d’après M. Morin , pour la turbine de Müllbach , la plus grande 
action des roues à augcts les mieux établies \ c’est déjà , pour la 
turbine de Moussay, le plus grand effet de la roue de côté de 
l'atelier des meules à Baccarat, lorsque cette dernière roue 
marche dans les conditions les plus favorables. 

Une seule roue de côté dans les expériences de M. Morin , 
celle de la taillerie de cristaux du même établissement, semble 
donner un résultat de très-peu supérieur. Mais cette supériorité 
n’est qu’apparente. 

Pour le prouver, quelques détails sont nécessaires. Quand on 
veut évaluer la puissance d’un cours d’eau, dans l’impossibilité 
d’en jauger directement le volume , on le force ordinairement à 
passer sur un déversoir. La nappe qui s’incline au-dé^£pdu seuil 
de cette espèce de barrage, fournit une quantité de liquide dé- 
pendant principalement de la hauteur du niveau dans le bief 
supérieur. Cette quantité dans chaque cas, pourvu que toutes les 
circonstances soient exactement pareilles , se calcule à l’aide dune 
formule empirique , déduite d’expériences directes et toujours très- 
délicates. 

Eh bien ! des expériences récentes de M Castel , publiées par 
M. d’Aubuisspn , ont conduit à modifier légèrement la formule 
précédemment admise. Ces expériences n’étaient pas connues lorsque 
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M. Morin étudiait la roue de la taillerie à Baccarat. 11 en résulte 
que là il estimait d’après l’ancienne formule le volume du cours 
d’eau, tandis que dans les observations faites sur les turbines, 
il évalue la dépense par la formule corrigée. 

La différence des deux modes d’évaluation est en faveur de la 
roue de la taillerie ; si l’on rectifie l’ancien calcul d’après les don- 
nées actuelles, on trouve sensiblement, pour les deux roues de 
côté, le même effet utile, à très-peu près égal à l’effet maximum 
observé de la turbine de Moussay. 

Ce n’est pas tout encore : dans la roue de la taillerie de 
Baccarat, la tête de la vanne qui forme le seuil du déversoir 
est arrondie , dans les déversoirs sur lesquels on a mesuré la 
quantité d’eau employée par les turbines de M oussay et deMüllbach, 
le seuil se termine en amont par- une arête vive. Sur cette arête, 
la surface inférieure de la nappe liquide se relève et cette cir- 
constance diminue le volume d’eau qui s’écoule. Si l’évaluation 
de ce volume est juste à Moussay et à Müllbach , elle est trop 
faible à Baccarat. La différence tourne encore à l’avantage de 
l’ancienne roue. Des mesures directes pourraient seules lever ces 
petites incertitudes. 

De ces détails trop longs peut-être , nous nous croyons en droit 
de conclure, qu’en faisant une part convenable aux erreurs des 
jaugeages, les turbines observées par M. Morin sous de grandes 
chutes d’eau offrent au moins des résultats aussi avantageux que 
les meilleures roues ordinaires. On remarquera qu’il s’agit de mo- 
teurs équivalant à l’action de 4o, 60 et 90 chevaux. 

Si l’on rapproche ces résultats de ceux qu’une commission d’in- 
génieurs habiles, MM. Mary, Saint-Léger, Manicl, ont obtenus 
sur la turbine d’inval • de ceux que M. Fourneyron lui -même 
avait publiés antérieurement sur la même roue , on arrive cons- 
tamment à des conclusions semblables. 
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Partout et sous des chutes qui ont varié depuis la faible valeur 
de 3. décimètres (i pied) jusqu’à i, a, 3 et 7 mètres, le travail 
disponible transmis par les turbines a pu atteindre jusqu’aux 7 ou 
8 dixièmes environ du travail moteur. 

Voilà pour l’effet utile considéré d’une manière absolue. 

. Par rapport aux applications , par rapport aux circonstances va- 
riables, où un moteur hydraulique peut se trouver placé, les 
turbines offriront de nouveaux avantages. 

Elles sont de toutes les roues hydrauliques celles qui, sous le 
plus petit volume, utilisent la plus grande quantité d’eau. 

L’eau qui les poussé ne pèse presque point sur leur axe. 

Les énormes vitesse^, les vitesses variables qu’on peut leur 
laisser prendre sans rien sacrifier de leur action , permettent de 
supprimer dans beaucoup d’usines ces engrenages , ces axes pesans 
destinés à transmettre avec accélération, mais aussi avec perte 
d’elfet, le mouvement si peu rapide lorsqu’il est le plus avan- 
tageux, des grandes roues à augets. 

Une autre propriété des turbines est plus importante encore. 
M. Morin, comme les ingénieurs qui l’ont précédé, remarque 
qu’elles fonctionnent aussi bien étant noyées que hors de l’eau } 
ce serait mieux qu’il faudrait dire, s’il était permis de s’arrêter 
à de légères différences. 

A plus d’un mètre de profondeur sous l’eau, les nappes li- 
quides s’échappent des aubes avec autant de facilité qu’à la surface. 
L’action ne dépend que de la différence de niveau en amont et 
en aval : peu importe la hauteur absolue de part et d’autre. 

On voit de suite combien cette propriété des nouvelles roues 
est précieuse : elle permet de profiter , dans tous les temps , de 
la chute entière du cours d’eau. 


Digitized by Google 


9 


RAPPORT FAIT A L'INSTITUT. . 

Qu’arrive-t-il , au contraire, avec les roues verticales? Si le , 
niveau s’élève dans le bief d’aval , si une portion des aubes est 
noyée à la partie inférieure, le moteur ne fonctionne plus qu’avec 
perte et avec peine: veut -on soulever la roue? il faudra encore 
soulever le coursier. Pour éviter ces complications , il arrive qu’on 
préfère souvent élever tout le système d’une manière invariable , 
n’utiliser qu’une partie de la chute, quand elle est forte, pour se 
trouver à uue hauteur convenable , quand elle vient à diminuer. 

Ainsi , la comparaison que les turbines soutenaient avec avan- 
tage auprès des anciennes roues , considérées dans les circonstances 
qui leur sont le plus avantageuses , aurait été bien plus favorable 
encore aux nouveaux moteurs dans le plus grand nombre de cas. 

Cette confirmation de la haute valeur des turbines , que viennent 
d’apporter les belles expériences de M. Morin , cette propriété 
surtout de ne rien perdre pour être plongées , d’engloutir et d’u- 
tiliser sous un volume médiocre de grandes masses d’un puissant 
cours d’eau , nous •utorise à rappeler la proposition que l’un de 
vos commissaires, M. Arago, a faite il y a déjà long-temps, de 
substituer ces roues nouvelles aux machines antiques qui four- 
nissent si mesquinement à la consommation d’eau de la ville de 
Paris. A l’époque où la proposition de M. Arago fut mise en 
avant, l’expérience n’avait point encore prononcé sur ce qu’on 
en pouvait attendre. Depuis cette époque , trois séries de mesures 
sont venues confirmer les prévisions de notre confrère. Elles les 
ont confirmées pour des circonstances analogues à celles où les 
turbines devraient fonctionner, noyées à une profondeur variable 
dans les eaux de la Seine. Aujourd’hui , il ne peut rester aucun 
doute sur le résultat de leur établissement. 

Outre les expériences directes sur l’effet des turbines, le Mé- 
moire de M. Morin contient encore des recherches sur la dépense 
d’eau qui a lieu par les orifices d’où la veine s’élance sur les 

a 


Digitized by Google 


10 RAPPORT FAIT A L’INSTITUT, 

aubes. Mais ces déterminations étant elles-méme subordonnées à 
la détermination de la dépense qui se fait sur le déversoir , peu- 
vent être sujettes encore aux mêmes incertitudes, qui toutefois 
sont très -légères. 

Pour nous résumer, le travail de M. Morin est digne d’éloges 
sous le rapport du nombre et de l’exactitude des observations, 
sous le rapport de la difficulté vaincue et de l’utilité pratique : 
vos commissaires vous proposent d’accorder votre approbation à 
son Mémoire et d’en ordonner l’impression dans le recueil des 
Savons étrangers. 

Ces conclusions sont adoptées. 


' EXPÉRIENCES 

, . * CR 

LES ROUES HYDRAULIQUES A AXE VERTICAL 

APPELÉES TURBINES. 


1 . Parmi les tentatives faites depuis quelques années pour améliorer 
les moteurs hydrauliques, l'une des plus remarquables par son succès 
est celle qui est due à M. Fourneyron, ingénieur civil, qui, avec cette 
constance et cette ténacité, qui conduisent au but, est parvenu à donner 
aux roues à axe vertical, qu'on nomme turbines, des formes et des pro- 
portions qui en font un moteur précieux, sous beaucoup de rapports 
pour l'industrie. 

Depuis long -temps on employait dans les Pyrénées les roues à axe 
vertical , et les moulins de Toulouse , décrits par Bélidor , offrent un 
exemple remarquable de leur application immédiate à la mouture des 
farines. Riais ces roues, où l'eau entre et sort par la circonférence 
extérieure, après y avoir agi par le choc seulement , n'utilisent, dans les 
circonstances les plus favorables, que o ,35 du travail dépensé par le moteur. 
C’est ce que constatent des expériences faites en 1821 , par MM. Tardy 
et Piobert, officiers d'artillerie, et dont plusieurs seront rapportées plus 
loin. D’autres roues du même genre, établies à Metz , depuis trois siècles 


13 EXPÉRIENCES SUR LES TURBINES, 

environ, et dont quelques-unes existent encore, sont loin de rendre 
autant que celles de Toulouse, et d'après les observations faites en 1825 
par M. Poncelet , sur leur produit en mouture , elles n’utiliseraient que 
vj- du travail absolu dépensé par le moteur. 

M. Navier, dans ses- notes sur l’architecture hydraulique de Bélidor, 
avait donné la théorie de ces rSues, ainsi que celle d’une sorte de roue 
à aubes courbes, recevant l'eau sans choc et la laissant échapper sans 
vitesse, après qu'elle était descendue d'une certaine hauteur sur la roue, 
en suivant la surface des aubes , et il avait aussi traité le cas où l'eau 
entrerait plus près ou plus loin de l'axe qu'elle n'en sortirait. Cette 
dernière théorie , qui se rapportait alors aux diverses roues à réaction , 
connues ou proposées, s'applique aussi à la turbine de M. Fourneyron , 
en égalant à zéro la hauteur que l'eau parcourt sur la roue. 

M. Poncelet , dans ses leçons à l’école d'application de l’artillerie et 
du génie à Metz, avait donné en 1826 la description et la théorie d’une 
roue à aubes courbes à axe vertical , analogue à sa roue du même genre 
dont l’axe est horizontal , et qui devait recevoir l’eau sans choc par 
divers points de sa circonférence extérieure , en la laissant échapper sans 
vitesse par l'intérieur. 

En i 833 , M. Burdin, ingénieur des mines, a proposé et fait exécuter 
un autre genre de roues à axe vertical , décrit dans les annales des 
mines , troisième série , tome III , et leur a donné le nom de turbines , 
que l’on a, depuis lui, appliqué à toutes les roues à axe vertical, 
susceptibles de marcher noyées dans l’eau du bief intérieur. 

Mais il était réservé à la persévérance de M. Fourneyron , qui depuis 
1823 s'occupe de cette question, d'atteindre le degré de perfection 
auquel il a amené ces roues. Dans un mémoire inséré dans le bulletin 
de la société d’encouragement, année i 833 , cet ingénieur a donné la 
description de la roue qu’il construit , et pour laquelle il a prb un brevet 
d'invention. 

Le respect pour des droits si justement acquis, par un long et cons- 
ciencieux travail , nous empêchera de donner sur les formes et proportions 
des roues que nous avons soumises à l’expérience tous les renscignemens 
que nous avons été à même de recueillir et dont nous devons une partie 
à l’ingénieur, et par conséquent nous ne pourrons comparer les résultats 
de l'expérience à ceux des formules théoriques dans lesquelles ces pro- 
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portions entrent comme élémcns du calcul. Mais ce qu'il importe le plus 
à l'industrie de connaître , c'est le parti qu'elle peut tirer de ce moteur 
dans diverses circonstances , et sous ce rapport , les résultats que nous 
allons faire connaître et ceux que nous espérons observer par la suite, 
paraîtront sans doute assez complets pour fixer l'opinion d'une manière 
positive. 

EXPERIENCES SCR LES ROUES DES MOULINS DE TOULOUSE. 


* , . V 

2 . Avant de rapporter les résultats des expériences que j'ai faites 
récemment sur les turbines de M. Fourneyron , il ne sera pas sans intérêt 
de faire connaître quelques-uns de ceux qui, dès .1821 , avaient été 
observés par MM. Tardy et Piobert sur les différentes espèces de roues des 
moulins de Toulouse , et parmi lesquels nous choisirons ceux qui sont 
relatifs aux roues qui ont donné les plus avantageux. 

On sait * que l’eau est conduite sur ces roues par une sorte de buse 
pyramidale appelée canelle , et qu'après avoir choqué les palettes concaves 
de la roue , elle s’échappe par dessous et par le côté. Il était important 
de calculer avec soin la dépense d’eau faite par ce genre d'orifice sous 
des charges données , ou le coefficient de la dépense qui leur convenait. 
C’est aussi ce qui a d’abord occupé ces habiles officiers, et ils sont parve- 
nus à déterminer ce coefficient, en observant avec soin la durée de la 
vidange des écluses formant réservoir en amont des usines , et ils ont 
trouvé 0,90 pour sa valeur moyenne dans ce cas. Cela fait, ils ont pu 
calculer la dépense d'eau de ces canelles pour chaque hauteur du niveau , 
ainsi que la quantité de travail absolu développée par le moteur. 

Quant à l’effet utile , il était mesuré à l’aide d'un appareil analogue au 
frein dynamométrique, que M. de Prony venait de proposer et d’employer 
vers la même époque , mais qui leur était alors inconnu. 

La formule théorique de l’effet utile de ces roues donnée par M. Navier 
et par M. Poncelet est 


_ toooQ . . . . 

1 0 = (Vsin « — usine) usin C , 


1 


dans laquelle on nomme , 




Architecture hydraulique de Bclidor; édition de M. Varier. 

' j * ! : 
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P l'effort transmis par l’ean à la circonférence décrite par le point d’arrivée 
du filet moyen sur la rone, 

Q le volume d’eau dépensé en i”, 

v la vitesse à la circonférence du point d’arrivée de l’eau, 

V la vitesse de l’eau affluente, 

* l'angle formé par la vitesse V avec la palette au point d’arrivée, 

C l’angle formé par la vitesse v avec la palette au même point ,■ 
g = 9”, 8088. 

Il suit de cette formule que le maximum d'effet doit correspondre 
à la relation 

v y 

• 1 sin C ’ 

Dans les roues des moulins de Toulouse on fait ordinairement 
« = 90°, £ = 70°, ou sin* = 1 , sinC = 0,94. 

Pour celle du Moulin-Neuf, sur laquelle ont été faites les expériences 
que nous allons rapporter, le point d’arrivée du filet moyen était à une 
distance de o “,53 de l’axe de la roue. 

D’après ces élémens , il a été facile de former le tableau suivant , qui 
contient les résultats de ces expériences. 


Expériences sur fune des roues du Moulin-Neuf à Toulouse. 
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0,61 

539 

35 « 

o,65o 

o, 3 9 3 

» 7 

a îtfi 0 

4 i °4 

1187 

8,69 

4,76 

o,5i 

566 
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o,58 
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\ • 


0,760 
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3. Conséquences des résultats contenus dans le tableau précédent. 
L’examen de ce tableau montre que pour des valeurs de la vitesse i> du 
point d’introduction de l’eau sur la roue, comprises entre o, 54 et o ,68 
de celle V de l’eau affiuente , le rapport de l’effet utile mesuré par le frein 
à l'effet théorique est moyennement égal à 0,78 et que, par conséquent, 
cet effet utile sera représenté, à moins de » près, par la formule 

Pt, — (Vsin<t — t>sinC)osinC. 

9 

Quant au rapport du travail disponible , mesuré par le frein , au travail 
absolu dépensé par le moteur entre les mêmes limites , il a pour valeur 
moyenne 

0 , 342 ; 

ce qui montre que ces roues rendent à peu près autant que les roues à 
palettes planes et à axe horizontal bien construites , qui reçoivent l’eau 
par la partie inférieure. 

La relation 

V 

v = — : — , 

2 sinC 

qui correspond au maximum d’effet, donne, dans le cas actuel, où 
sinC=o, 94 , 

v = o,55V, 

. \ 

et l’expérience montre que le maximum d’effet correspond aux valeurs 
0 = o,54V et v = o,58 V; 
ce qui s'accorde avec le résultat de la théorie. 

Les expériences de MM. Tardy et Piobert , mettent donc à même de 
déterminer l’effet utile d'une roue à palettes creuses et à axe vertical , 
sur laquelle l’eau agit par le choc , entre les limites ordinaires de vitesses , 
et montre que les meilleures de ces roues ne rendent pas plus de o,35 
à o, 4 o du travail dépensé par le moteur. 

BXPÉRIKRCES sua LES TCBMVES DE K. FOtBXEYEOS. 

4. Description générale des turbines. Sans entrer dans des détails de 
construction , il nous semble indispensable de faire précéder les résultats 
d’expériences d’une description sommaire des machines auxquelles elles 
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&e rapportent, et nous choisirons pour exemple la turbine établie aux 
forges de Fraisans, en renvoyant d’ailleurs pour de plus grands dévelop- 
pemens aux mémoires que l'inventeur a présentés à la société d'encoura- 
gement pour l’industrie -nationale, et qui sont insérés dans le bulletin de 
cette société pour l'année 1 834* 

Les deux parties essentielles des turbines de M. Fourneyron , sont la 
roue ou couronne à aubes courbes et le vannage. 

La roue aa (PI. I, Fig. 1 , a et 3) est formée par une couronne annulaire 
supérieure en tôle forte , et par une couronne inférieure coulée d'une 
seule pièce avec une base concave qu’on nomme la calotte cc ; ces deux 
couronnes concentriques à l’axe de rotation , sont placées horizontalement 
et réunies par des aubes courbes dd, disposées verticalement et en tôle forte. 
La calotte est assemblée sur l’arbre de rotation avec lequel elle est solidaire 
et qu'elle entraine dans son mouvement de rotation. 

Le vannage se compose du fond ou plateau fixe ee , assemblé sur un 
tuyau creux en fonte , que traverse l’arbre de la roue , et qui est soutenu 
dans sa partie supérieure par des pièecs de charpente ou par des supports 
en maçonnerie. Sur ce plateau s’élèvent verticalement des courbes direc- 
trices //destinées, comme nous le dirons tout à l’heure, à donner à l’eau 
la direction convenable à sa sortie de l’orifice d’écoulement. 

L ! n cylindre creux en fonte gg , dont les arêtes sont parallèles à l’axe 
de rotation, s’interpose entre la roue et les courbes directrices, et forme 
La vanne proprement dite. Ce cylindre so meut concentriquement à un 
autre xi qui est fixe et contre lequel il frotte par son bord supérieur , 
garni d’une rondelle de cuir, ce qui interdit tout passage à l’eau quand 
il est abaissé sur le plateau fixe ee. 

Lorsqu’au contraire on élève le cylindre mobile gg , l’eau s’écoule 
entre son bord inférieur et le plateau ee et peut alors pénétrer dans la roue. 

Les courbes directrices ff sont disposées de manière que l’eau entre 
sans choquer sensiblement les aubes de la roue , et le liquide prenant 
sur celle-ci un mouvement relatif, dirigé en sens contraire du mouvement 
de transport général de la roue , il résulte des proportions adoptées et 
des rapports établis entre les vitesses que l’eau entre à peu près sans 
choc et sort avec une vitesse absolue très-faible , ce qui satisfait , comme on 
sait, aux conditions générales du maximum d'eiïet des moteurs hydrauliques. 

Pes coussinets en bois kk fixés à la vanne et qui glissent entre le 
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courbes directrices, diminuent, par la forme arrondie de leur partie infé- 
rieure , les effets de la contraction , qui se trouve ainsi â peu près supprimée 
ou au moins très -diminuée sur les quatre côtés de l’orifice. 

Le mouvement est transmis au vannage par trois tiges II, taraudées à 
leur partie supérieure et autour desquelles tournent trois pignons de 
même diamètre, faisant fonction d’écrous fixes et qui reçoivent le mou- 
vement par une même roue concentrique au tuyau vertical que traverse 
l’arbre. Cette disposition ingénieuse assure le parallélisme du mouvement 
du vannage. 

L’arbre dépasse le tuyau creux et reçoit à sa partie supérieure une 
roue d’engrenage, qui transmet le mouvement dans l’intérieur de l’usine. 

A sa partie inférieure, cet arbre repose, par une crapaudine renversée, 
sur un pivot que l’on peut élever au besoin , à l’aide d’un levier , et qui , 
par un dispositif heureux , est continuellement alimentée d’huile, quoi- 
qu’elle soit plongée dans l'eau. La légèreté ordinaire de ces roues , la 
présence constante de l'huile, qui lubrifie les surfaces frottantes et le 
voisinage de l’eau , qui les empêche de s'échauffer , éloignent toute crainte 
de voir le pivot s’user et l’expérience de plusieurs années prouve la 
bonté des dispositions adoptées. 

Les turbines rendant un effet utile aussi grand, par rapport à la dépense, 
quand elles sont noyées que quand elles ne le sont pas, comme on le verra 
plus loin, M. Foumeyron est dans l’usage de les placer de façon que la 
couronne supérieure se trouve au niveau des plus basses eaux de l’été. Il 
en résulte qu’en tous temps on utilise la totalité de la chute, ce qui est 
surtout avantageux dans la saison où l’on manque d’eau. 

Cette courte description suffisant pour l’intelligence du jeu de la roue, 
nous allons passer à l’exposition des résultats d'expériences qui font l’objet 
de ce mémoire. 

EXPÉRIENCES SCR LA TURBINE BU TISSAGE »R MOUSSAV , PBÈS SKN0NES 

(département des Vosges). 

S. Description sommaire. U a été établi en i836 , au village de 
Moussay , près de Senones, dans le département des Vosges, un tissage 
mécanique appartenant à MM. Ed. Laurent et compagnie , et qui a été mis 
en activité au printemps de t83y. Mon service m’ayant conduit à cette 
époque dans ces usines, j’en profitai pour demander aux propriétaires de 

3 
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cet établissement la permission de faire sur ce moteur des expériences qui 
missent à même d’en apprécier l'effet. Ma proposition fut accueillie avec 
empressement par ces industriels éclairés, et ils eurent l’obligeance de 
faire toutes les dispositions nécessaires pour monter le frein que je leur 
envoyai. Leur usine et leurs ouvriers furent libéralement mis à notre 
disposition. M. Foumeyron se rendit de son côté à l’invitation qui lui 
fut faite d’assister aux expériences , et c’est avec sa coopération qu’elles 
ont été exécutées. Des industriels et des ingénieurs’ du voisinage s’em- 
pressèrent de venir être témoins et de nous prêter leur concours pour 
les observations , qui purent ainsi être faites et contrôlées par plusieurs 
personnes. 

Le moteur de l'usine est une turbine de o”,85 de diamètre extérieur, 
dont l’arbre vertical transmet directement le mouvement à l’arbre de 
couche du tissage, au moyen d’un seul engrenage conique. 

L’eau arrive à l’usine par un canal de trois mètres environ de largeur, 
d’une forme régulière, qui la conduit dans un réservoir prismatique de 
cinq mètres de largeur, dans lequel débouche un large tuyau vertical 
communiquant par un tuyau horizontal très-court avec le cylindre qui 
contient le vannage de la turbine. Ce cylindre, dans lequel se ment la 
vanne, est fermé à sa partie supérieure et traversé par l’arbre vertical, 
dont l’extrémité se trouve à. la hauteur convenable pour que l’arbre de 
couche de l’atelier passe un peu au-dessous du plafond du rez-de-chaussée. 
De la sorte , quoique la chute totale soit de 8"‘,o4 environ , la transmission 
du mouvement se fait de suite à la hauteur convenable , sans aucune 
sujétion. 

6 . Dispositions adoptées pour les expériences. Le frein composé d'un 
collier en fonte de o", 8 o de diamètre, tourné à sa circonférence extérieure, 
a été placé sur l’arbre môme de la turbine et le levier disposé horizon- 
talement était soutenu à son extrémité par une corde de 6 à 7 mètres 
de longueur attachée à la charpente, afin qu’il ne s’abaissât pas par son 
propre poids. Sur une poulie de renvoi, placée dans une direction 
perpendiculaire à celle que ce levier devait conserver, lorsqu’il était en 
équilibre , passait une courroie à laquelle était suspendue la caisse qui 
contenait la charge du frein. Pour s’assurer que le levier et cette courroie 
conserveraient pendant les expériences cette direction perpendiculaire , on 
suspendit à un point fixe un fil à plomb, au-dessous duquel la ligne 
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milieu du levier devait être constamment maintenue. La perpendiculaire 
abaissée de l’axe de la roue sur la direction de la courroie, ou le bras 
de levier de la charge , avait 2",5o5 de longueur. 

Pour assurer la régularité du frottement , on arrosait continuellement 
d’eau le coussinet du frein , de manière à maintenir les surfaces dans le 
même état d'humidité. Par suite de cette précaution , le levier restait 
presque constamment au-dessous de la verticale du fil à plomb, sans que 
ses oscillations dépassassent l’étendue de o",o4 à o",o5 et sans qu'aucun 
accout ait occasionné des chocs violens , comme cela arrive ordinaire- 
ment, quand l'état d'humidité ou d'onctuosité des surfaces varie. Il est 
aussi résulté de cet arrosage continuel que l’on n’a pas employé de graisse 
pour ces expériences et que la température des surfaces en contact ne 
s’est pas élevée, même aux plus grandes vitesses, au-delà des limites 
tolérables , et que , pour les refroidir , il a suffi de continuer à les arroser 
pendant les interruptions occasionnées par le passage d’une série d’expé- 
riences à une autre. 

7. Jaugeage du volume d'eau dépensé. Il était indispensable de donner le 
plus de précision possible aux moyens employés pour jauger la dépense 
d’eau faite par les orifices de la turbine , et il eût été gênant et difficile 
d'établir un barrage dans le canal de fuite, qui est voûté et placé à une 
assez grande profondeur , mais le canal d'arrivée offrant pour cela toute 
facilité, on éleva, à son extrémité la plus rapprochée de l’usine, un 
barrage en déversoir de 2", 682 de largeur, dont les bords- verticaux, 
éloignés de o m ,25 de ceux du canal, étaient à vive arête, ainsi que le 
seuil , qui se trouvait à o",6o au moins du fond du canal. L’eau n’arrivait 
ainsi dans le réservoir ou la huche qui précède la roue , qu’après avoir 
passé sur ce déversoir dont le seuil n'était jamais noyé pendant les expé- 
riences. Cette disposition faisait perdre une portion de la chùte , et l'a 
réduite, pour les expériences, à 7",5o environ, ce qui n’avait pas 
d’inconvénicns pour lçs expériences en général; mais, pour pouvoir en 
faire quelques-unes sous la charge totale dont l’usine peut disposer, on 
supprima plus tard ce barrage et alors on calcula la dépense d’eau à l’aide 
des observations faites pendant les premières séries, «n procédant de la 
manière suivante. 

8. Calcul du volume d'eau dépensé à T aide des dimensions des orifi- 
ces. La somme des plus courtes distances entre le bord d’une courbe 
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directrice et le revers de la courbe voisine étant de o",689 et la levée 
de la vanne étant connue pour chaque expérience on en déduisait 
facilement la somme des aires de tous les orifices par lesquels l'eau 
s'échappe et par suite la dépense théorique , puisque la charge qui produi- 
sait l'écoulement était aussi connue. En comparant cette dépense théo- 
rique à la dépense calculée, d’après les données d'observations recueillies 
au déversoir , on en a déduit quel était , pour chaque levée de la vanne 
de la turbine, le coefficient de la dépense convenable à ces orifices. 

Pour calculer la dépense d'eau faite par le déversoir , on a employé 
la formule 

Q = o,4o5LH V/âp, 

* T 

qui correspond à cette autre formule 

Q = i,79 LH*. 

Ce qui nous a déterminé à adopter cette formule , c’est que les bords 
de ce déversoir étaient éloignés de o",2Ü au moins de ceux du canal, 
que la contraction avait à peu près lieu sur trois côtés de l'orifice, et 
que d’ime autre part la garniture du vannage laissait échapper un peu 
d’eau qui n’agissait pas sur la turbine. Il nous semble , en conséquence , 
qu’en adoptant pour le déversoir le coefficient o, 4 o 5 , nous avons estimé 
la dépense plutôt au-dessus qu'au-dessous de sa valeur réelle. 

Le tahleau suivant contient les résultats de la comparaison des dépenses 
théoriques calculées d'après les dimensions des oriGccs de la turbine et 
de la dépense effective calculée par la formule ci-dessus. 
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CûMP.auisos de. la dépense effective et de la dépense théorique faite 
par les orifices de la turbine. 
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4 
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0,0489 
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7» OI 9 
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0,891 
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o, 5 7 3 
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°»799 
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6,99 s 

0,571 

0 , 5 1 3 

°,8g{ 


3o 
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7>°46 

0,575 

o,5t5 
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9. Conséquences des résultats contenus dans le tableau précédent. On 
roit par ce tableau que le coefficient de la dépense qui , pour la levée de 
vanne de o“,o 5 o, est moyennement égal à 0,910, s'abaisse à 0,88 quand 
elle devient égale à o“,07i ou o",o73. Cette diminution est une suite 
de la disposition des orifices de sortie, pour lesquels il n’y a de contraction 
ni sur le fond ni sur les côtés verticaux, et dont le côté supérieur est 
garni d’un coussinet en bois arrondi à ses angles intérieurs , et qui dirige 
convenablement la veine fluide avant qu’elle n’atteigne l’orifice. Pour les 
faibles levées de vanne bien inférieures à la largeur de ce coussinet , les 
filets sortent horizontalement et n’éprouvent sur les côtés d’autre contrac- 
tion que efile qui peut provenir de la convergence des courbes directrices; 
ce qui met l’orifice dans des circonstances tout à fait analogues à celles 
des buses coniques ou pyramidales et explique comment le coefficient de la 
dépense peut s’élever à 0,91. 

A mesure que la vanne s’élève davantage, le coussinet n’ayant plus 
autant d'influence sur la direction des filets fluides , la contraction sur 
le côté supérieur de l’orifice n’est pas aussi complètement annulée, le 
coefficient de la dépense doit diminuer, et cette diminution doit augmenter 
avec la levée de la vanne, jusqu'à ce que cette levée soit égale à la hauteur 
de la turbine. 

On verra plus loin, par les observations faites sur la turbine du Müllbach, 
que ccttc induction est complètement vérifiée. 

Ces observations, qui rendent, à ce qu’il nous semble, bien compte 
des variations du coefficient de la dépense convenable à ces orifices , nous 
ont permis de calculer par interpolation la valeur du coefficient de la 
dépense convenable aux cas où la levée de la vanne était de o”,o86 et 
de o“,i07, pour lesquels nous n’avons opéré qu'en supprimant le déversoir 
de jauge. A cct effet nous avons admis que dans une étendue aussi limitée 
que celle de nos expériences, le décroissement du coefficient était pro- 
portionnel à la différence des levées de vanne , ce qui ne peut évidemment 
conduire à aucune erreur notable. C’est d’après celte base que nous avons 
adopté i pour le coefficient de la dépense correspondant à la levée de 
vanne de o”,o86, la valeur 0,86, et pour la levée de vanne de o ra ,i07, la 
valeur o, 83 . 

10 . Observation des données des expériences. La grande vitesse de la 
roue empêchant de compter à la vue les tours qu’elle faisait , on a disposé 
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près d’une clef de calage une lame de ressort qu’elle venait choquer à 
chaque tour, et deux observateurs guidés par le bruit comptaient en même 
temps et à plusieurs reprises le nombre de tours faits en i'. 

La chute totale a été mesurée pour chaque expérience par l’observation 
simultanée de deux flotteurs placés l’un en amont dans la huche , et 
l’autre en aval dans le bassin inférieur. Ces flotteurs gradués et repérés 
à des points fixes , avaient été placés dans de petites caisses et dans des 
lieux convenables pour mettre leurs indications à l’abri de l’influenee des 
ondulations du niveau. Le flotteur d’aval servait aussi à déterminer la 
hauteur dont la couronne inférieure de la turbine était noyée. 1 

Toutes ces dispositions étant prises, on a procédé à l’exécution des 
expériences dont les résultats sont consignés dans le tableau suivant. 
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Expériences faites en mai 1837 sur la turbine du tissage 
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ÎS 


mécanique de Moussai/, près Senones (département des Vosges). 
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Suite des Expériences faites en mai 1837 sur la turbine du tissage 
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11 . Discussion et représentation graphique des résultats contenus 
dans ce tableau. Pour examiner et discaler les résultats contenus dans 
ce tableau, on a construit des courbes (PI. II) dont les abscisses sont les 
nombres de tours faits par la roue en i' et dont les ordonnées représentent 
les rapports de l’effet utile mesuré par le frein, ou du travail disponible, 
au travail absolu du moteur. 

En faisant passer parmi tous les points ainsi déterminés, pour chaque série, 
des courbes, tracées de manière à représenter le mieux possible l'ensemble 
des résultats, on a obtenu une loi graphique continue de ces résultats 
dégagée des anomalies accidentelles de l’observation. C’est d'après l’examen 
de ces courbes que nous allons discuter les conséquences de ces expé- 
riences. 

La courbe (Fig. i, PI. II) , relative à la série où la levée de la vanne 
de la turbine était moyennement de o",o 5 o, montre que le maximum 
d’effet correspond à une vitesse de 1 35 tours en i', et qu’alors le rapport 
de l’effet utile au travail absolu du moteur était égal à o,Gi environ, 
quoique le calcul immédiat de l’expérience correspondante ait donné o, 6 a 5 . 
Mais on voit que, depuis la vitesse de ioo tours jusqu’à celle de 170 tours 
en 1', ce rapport a toujours été compris entre o ,565 et 0,610, de sorte 
qu’entre ces limites étendues , il n’a varié que de V T de sa valeur moyenne 
0 , 587 . 

La courbe (Fig. 2) , relative à la série d’expériences , où la levée de la 
vanne de la 'turbine était de o“,o7i, montre que le maximum d’effet 
corrgspond à la vitesse de 190 tours en I* et qu’alors le rapport de 
l’effet utile au travail absolu du moteur était égal à 0,680 , quoique le 
calcul immédiat de l’c^péiience ait donné 0,696. On voit aussi que , 
depuis la vitesse de i 3 o tours jusqu’à celle de lio tours en 1 ', ce rapport 
a toujours été compris entre 0,62.5 et 0,680 ; de sorte qu’entre ces limites 
étendues il n’a varié que de ~ environ de sa valeur moyenne 0 , 652 . 

La courbe (Fig. 3 ) , relative aux séries où la levée de la vanne de la 
turbine, a été de o™,o86 et de o",io7, qu’on a réunies pour obtenir un 
tracé plus exact , mais dont on a distingué les points par des signes par- 
ticuliers, montre que le maximum d’effet correspond à la vitesse de 180 
à 190 tours en 1', et qu’alors le rapport de l’effet utile au travail absolu 
du moteur était égal à 0,690. On voit aussi que, depuis la vitesse de 
i4o tours en l' jusqu’à celle de 23 o tours en t', ce rapport a toujours été 


Digitized by Google 


29 


EXPÉRIENCES SUR LES TURBINES, 
compris entre o, 65 o et 0,690; de sorte qu'entre ces limites étendues , il n’a 
yarié que de 77 de sa valeur moyenne 0,675. 

Il suit évidemment de cette discussion que cette roue jouit de la 
propriété fort remarquable et avantageuse de marcher à des vitesses 
extrêmement différentes , sans que son effet utile varie notablement. Or 
il est important de faire ressortir tout ce que cette faculté a de précieux , 
surtout pour ce moteur qui est propre à fonctionner sous l’eau. 

12 . Observation sur l’avantage que présente cette roue de pouvoir 
marcher à des vitesses très-différentes. Dans beaucoup de fabrications la 
vitesse de l’outil , et par conséquent celle du récepteur, doit varier avec 
le degré d’avancement du travail , et comme il importe toujours de réaliser 
le maximum d’effet relatif à chaque cas , l’avantage signalé est évident 
pour ces usines. Mais il n'est pas moins grand pour celles où la vitesse 
doit rester constante, quoique la hauteur de la chute disponible puisse 
varier notablement, soit par l’abaissement du niveau supérieur, soit par 
l’exhaussement du niveau inférieur ; car la vitesse de la roue correspon- 
dante au maximum d’effet dépendant de la hauteur totale de cette chute , 
il s’ensuivrait que pour obtenir ce maximum , il faudrait à la rigueur, 
faire varier la vitesse de la roue avec la chute , ce que , par hypothèse , 
la nature de la fabrication ne permet pas. Tandis que, par la propriété 
qu’ont les turbines de pouvoir marcher 5 des vitesses très-différentes de 
celle qui correspond au maximum d’effet , sans que l’effet utile s’éloigne 
notablement de cette limite , on voit que l’on pourra toujours conserver 
aux outils la vitesse convenable au travail, sans perdre une partie con- 
sidérable du travail moteur. On verra par les expériences que nous 
rapportons plus loin que cette constance de l'effet utile a lieu pour des 
chutes très- différentes de celle de Moussay. 

15 . liemarque relative aux expériences dans lesquelles la turbine a été 
noyée. On observera aussi que dans les expériences consignées au tableau 
précédent, le niveau des eaux d’aval s’est élevé, pour les premières séries 
à o", 3 oo au-dessus de la couronne inférieure de la turbine, et pour la 
dernière série , à près d’un mètre , et que cependant l’effet utile observé 
dans cette dernière série n’en a pas moins été encore plus grand que 
dans les précédentes. Ce résultat confirme ceux qui ont été observés sur 
la turbine d’Inval, et montre de nouveau que ces roues peuvent marcher 
noyées , sans que leur effet utile soit notablement diminué par la résistance 
du liquide qui les entoure. 


Digitized by Google 


50 EXPÉRIENCES SUR LES TURBINES. 

14 . Observation sur l accroissement de l’effet utile à mesure que la 
levée de vanne augmente. Nous ferons observer que l'effet utile est 
notablement plus grand pour les levées de vanne qui se rapprochent de 
la hauteur de la turbine , que pour les plus petites ; mais comme cet 
effet s’est manifesté d’une manière plus sensible aux expériences faites à 
Müllbach , nous nous réservons d’en rechercher l’explication à leur sujet. 
Cependant on remarquera qu’à la levée de vanne de o",o 5 o, moitié à peu 
près de la hauteur de la turbine, l’effet utile est environ 0,61 du travail 
absolu du moteur et se rapproche beaucoup de la valeur 0,69 qu’il atteint 
à la levée de o“,i07. 

15 . Résumé des conséquences tirées de ces expériences. En résumé 
on voit : 

1” Que la roue du tissage mécanique de Moussay, qui n’a que o ",85 
environ de diamètre extérieur, et o“, 11 de hauteur de couronne peut, 
sous la chute de 7”,So , débiter un volume d’eau de o ”“,738 et plus , et 
qu'elle transmet alors un effet utile net, ou un travail disponible, de plus 
de 45 chevaux de 75 kilogrammes élevés à 1 mètre en 1" ; 

2 * Qu’à la vitesse 180 à 190 tours en 1' elle rend en travail disponible 
0,69 du travail absolu dépensé par le moteur ; 

3 ° Que la vitesse de la roue peut varier dans des limites taVétenducs, 
sans que l’effet utile s’éloigne de plus de -j à de sa valeur maximum; 

4 ° Que le rapport de l’effet utile au travail dépensé ne diminue pas, 
qu&nd la roue est noyée par les eaux d’aval. 

EXPÉRIENCES SUR LA TERRINE DU T1SSACE MÉCANIQUE DE MUULDACa (baS-RRIN). 

16 . Description sommaire. Le tissage mécanique que l’on a construit, 
en 1837, à Müllbach (département du Bas-Rhin), a pour moteur une 
turbine de deux mètres environ de diamètre, et dont la force moyenne 
devait être de 45 chevaux de 75 kilogrammes élevés à 1 “ en 1". Sur 
le désir que j’en ai manifesté à MM. Sellière , Heevoot et compagnie , 
ces fabricans éclairés ont consenti avec empressement à faire toutes les 
dispositions nécessaires pour soumettre cette roue à l’expérience. M. Sche- 
decker, leur associé, directeur de la filature de Lutzelhauscn et de ce 
tissage , a bien voulu se charger de faire faire les préparatifs convenables, 
et les 28 , 29 et 3 o juillet dernier , les expériences ont été exécutées avec le 
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concours particulier de M. Scbedecker et de M. Fournsyron, en présence 
de plusieurs fabricans et ingénieurs civils. 

La turbipe est placée à l'extrémité du canal d’arrivée, dans une chambre 
de 6“,55 sur 5”, 70 , sur le plancher de laquelle est posé le cylindre 
qui contient le vanage. Un tuyau creux qui s’élève verticalement , soutient 
par son extrémité inférieure le plateau sur lequel sont fixées les courbes 
directrices , et se lie par son extrémité supérieure à l'appareil qui sert 
à lever la vanne et qui reçoit le support de l’extrémité de l’arbre de 
couche. 

L’arbre de la turbine passe dans ce cylindre et en sort par le haut, 
où il reçoit une roue d’angle, qui transmet le mouvement à l’arbre de 
couche de l’atelier, dans lequel cet arbre pénètre un peu au-dessous du 
plafond du rez-de-chaussée. 

La turbine est placée sous le plancher de la chambre d’eau , de sorte 
que, quand cette chambre est pleine, on ne voit ni le vannage ni la roue. 
Le canal de fuite, dont la direction est perpendiculaire à celle du canal 
d’arrivée, a 6 ", 4 o de largeur et est voûté jusqu’à une vingtaine de mètres 
au-delà du bâtiment du tissage sous lequel il passe. 

L’usine est alimentée par les eaux de la Brusche, et la chute totale 
doit être habituellement de 4”>5o ; mais à l’époque où les expériences 
ont été faites , le barrage qui doit détourner les eaux de la rivière dans 
le canal d’arrivée, n'était pas encore exécuté, jet la plus grande chute 
dont nous ayons pu disposer, n’a été que de 3 l *, 7 o. Lors des grandes 
crues, la roue est exposée à être noyée en aval, et elle l’a été pendant 
toutes les expériences à des hauteurs qui ont varié de o“,5ao à o“,<)oo 
environ. 

17. Jaugeage de la dépense d'eau. Pour opérer facilement et exactement 
le jaugeage de la dépense d’eau , on a établi à l’extrémité de la voûte 
du canal de fuite , un barrage en déversoir de 5*,oi4 de largeur , dont 
le seuil formé par une planche mince de o“,o 27 d'épaisseur , était à o“,5o 
ou o m , 6 o du fond, et dont les côtés verticaux étaient à o ”,70 de chacun 
des bords de ce canal. Des lignes horizontales de repère, établies avec 
soin, permettaient de mesurer facilement à chaque expérience, la hauteur 
du niveau du réservoir à o", 6 o en amont et dans les angles du canal 
au-dessus du seuil. D’après les circonstances de l'établissement de ce 
déversoir et les résultats des expériences récentes faites à Toulouse et 
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dont une partie a été publiée par M. d'Aubuisson , on a .pris pour calculer 

la dépense d’eau en i" la formule 

Q = o,4» LU \f-igll *, 

dont la notation a été indiquée au n° 7 . 

Mais la chambre d’eau ayant son fond et l'une de ses parois en 
charpente , les bois desséchés par la chaleur de la saison n’avaient pas 
eu le temps de se gonfler suffisamment depuis qu’elle était pleine , et il 
se faisait par les joints des pertes notables, dont il était nécessaire de 
tenir compte. C’est ce que l’on a fait au commencement de chaque série 
d’expériences , en observant la charge d’eau qui existait sur le déversoir 
de jauge , quand la vanne de la turbine était fermée. Les résultats de 
ces observations sur les fuites sont indiqués au tableau des expériences 
et le volume d’ean ainsi écoulé en pure perte a été retranché de celui 
qui correspond à la charge observée sur le déversoir pendant les expé- 
riences. 

18. Dispositions prises pour la mesure des données principales. Pour 
obtenir la chute totale, on a disposé une ligne horizontale de repère à 
une hauteur connue au-dessus du plateau du vannage et en contre-bas de 
de laquelle on mesurait simultanément la hauteur d’eau en amont, dans 
la chambre de la turbine, et la hauteur en aval, dans le canal de fuite. 
La différence donnait pour chaque expérience la chute disponible et l’excès 
de la hauteur de la ligné de repère au-dessus du plateau de vannage sur 
l’élévation de la même ligne au-dessus du niveau d’aval , donnait la 
hauteur dont la couronne inférieure de la turbine était noyée. 

19. Du frein employé. Le frein formé par une poulie de i”,a5 de 
diamètre et de o“, 2 ii environ de largeur à la' gorge , avait été tourné 
avec soin, ainsi que scs rebords, calé et bien centré sur l’extrémité 
supérieure de l’arbre de la turbine , qui n’avait pas encore reçu l’engre- 
nage que l’on devait y placer. Les deux mâchoires de ce frein étaient en 
bois , la longueur du levier mesurée perpendiculairement à la direction 
de la corde à laquelle la charge était suspendue , a été trouvée de 2 ", 99 . 

* Je crois devoir foire remarquer que dans les expériences que j'ai publiées précédemment sur la 
roue de cdlé de la taillerie de Baccarat, j'avais adopte la formule Q ~ 0,395 LU|/ ^tl, ne connais- 
sant pas alors les expériences de Toulouse, ce qui m'a conduit à estimer la dépense k ^ environ 
au-dessous do sa valeur. 
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Une corde fixée au faîte de la charpente à 6 ou 7 * de hauteur, soutenait 
le bout du levier et un fil i plomb indiquait la position qu'il devait 
conserver , pour que sa. longueur fût perpendiculaire à la direction de la 
corde qui , passant sur une poulie de renvoi , soutenait la charge. 

20. Précautions prises pour assurer la régularité du mouvement. Pour 
maintenir les surfaces dans un même état d'humidité, on amena prés 
de la roue la pompe à incendie de l'établissement , et un arrosoir fut 
suspendu au-dessus du coussinet du frein , dans lequel était pratiquée 
une entaille où l’on versait l’eau. Des hommes en manœuvrant la pompe , 
dirigèrent un courant continu et régulier sur les surfaces frottantes , qui 
se trouvèrent ainsi constamment rafraîchies et lubrifiées au même degré. 
On obtint de la sorte une telle régularité dans l’action du frein, que 
sous la même charge , il a quelquefois marché plus d'une demi-heure 
sans éprouver la moindre oscillation , et sans que l’ouvrier chargé de le 
manœuvrer eût pour ainsi dire besoin d’agir sur les écrous. Dans aucune 
des expériences que l’on rapporte, les oscillations du levier au-dessous 
de la verticale du fil à plomb, n’ont dépassé o“,o 2 à o“,o3, de part et 
d’autre , et les pièces d’arrêt disposées par précaution n’ont servi que pour 
les momens d’interruption. 

On n’a pas usé un kilogramme de graisse pour l’exécution de toutes 
ces expériences, et quoique j’aie déjà bien souvent employé cet appareil 
dynamométrique avec succès, je ne l’avais jamais vu marcher avec une 
aussi parfaite régularité. Aussi à l'aide de ces moyens, faciles et peu dis- 
pendieux , je regarde comme désormais tout à fait superflues toutes les modi- 
fications proposées ou adoptées par divers ingénieurs au dispositif simple , 
primitivement employé par M. de Prony. 

21. Observation de la vitesse de la roue. L’observation de la vitesse 
de la roue a été faite presque toujours par deux personnes et à plusieurs 
reprises en comptant avec des montres à secondes le nombre de tours 
faits en 1 ' par l’arbre de la roue. 

Les résultats des expériences et ceux que l’on en déduit par le calcul 
sont consignés dans le tableau suivant. 
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Expébiexces faites en juillet 1837 sur la turbine du tissage 
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mécanique de Müllbach (département du Bas -Rhin). 


EFFET UTILE 

ro es tir* jitr le frein on 

u-»tsîl ditfealhlc 

RAPPORT 

de P«ff«t utile 

llACTEUR 
dent U turbin e 

est neyee 

OD6IRVAY10Ü8. 

en bilopraaimc* 
clercs k 1 “ 
en 1 ". 

en eltevaui 
de 75 Lnu 

tratsil al'K'lu 
du ruuteur. 

•n - dessus 
de U couronne 
inférieure. 


La 

<83 

cb 

M4 

o,o83 

0,530 

• 

378 

3,70 

0,136 

0,530 


3j. 

4,93 

0,167 

0,530 


457 

6,09 

0,335 

0,530 


5*9 

7,00 

0,338 

0,530 

• 

5g8 

7 , 1 63 

o,a5a 

0,530 


661 

8 , 8 * 

o,3o6 

o,5so 


7 M 

9 , 6 a 

o,33x 

0,530 

Dans colla sério la charge d’eau sur le seuil du déversoir al 
provenant des faites était de 0*,0263, ce qui correspond à 

765 

10,30 

o,35o 

o,5so 

une perte d'eau de 0“*,039 en i r \ quo l’on a retranchée 

79* 

10,88 

0,357 

. 0,530 

du volume qui passait sur lo déversoir, pendant les expé- 

800 

10 >00 

o,3-3 

0,530 

riences. C’est le poids du volume restant qui est indiqué | 

808 

10,77 

0,367 

o,5ao 

dans la quatrième colonne. 

79* 

io,64 

o,36o 

0,530 


785 

io ,46 

o,35o 

o,5so 

- 

7 58 

10,10 

o,333 

0,530 


7** 

9.7 5 

o,3 1 5 

0,530 


7 33 

9.77 

0)3i6 

o,5io 

» 

667 

8,89 

0,396 

0,530 


8 l 4 

io,85 

0,318 

. 0,936 


I 080 

■4.4® 

o,3 1 1 

0,936 


1351 

l6,38 

o,346 

0,877 


>35> 

l 8 , 0 I 

0,393 

0,875 


• 4«4 

• 9 . 7 * 

o,43a 

0,874 


i5;7 

31,03 

0 , 46 a 

0,875 

Dana oette série la charge d’eau sur le seuil du déversoir et 

16*9 

31,73 

o»49* 

0,875 

provenant des fuites était de 0®,037, ce qui correspond à 

1696 

33, 6 l 

o,5a3 

0,865 ' 

une perte d’eau de 0“ e ,064 en l w , que l’on a retranchée 

1703 

33,70 

o,5a4 

0,870 

do volume qui passait sur le déversoir pendant les expé- 

■ 667 

33,33 

o,5 1 3 

0,870 

riences. 

iG3o 

31,73 

o,5o4 

0,675 


1643 

31,90 

o,5o6 

0,875 


164 * 

ai ,88 

o,5ao 

0,865 


■ 573 

10,96 

0,490 

0,865 


i55o 

30,66 

o,485 

,8 65 

a 
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Suite des Expékikxcrs faites enjuiÛet 1837 sur ht turbine du 


N- 

dr, 

eutéri- 

encrfc 

LEVÉE 

de |« *• niM 
de U turlnne. 

CHARGE 
d'eau aur le ecuil 
du déveitoir 
de S ", 014 
de largeur. 

POIDS 

ii« Peau dépti»* 4 a 
en 1™. 

CULTE 

totale. 

TRAVAIL 
du an 

en kilogrimmea 
«lard* à 1* 

«il*. 

absolu 

trur 

an (Itnoi 
de 71 lut*. 

CHARGE 
du frein. 

H 

VITESSE 
■{•a la poiet 
de ni(4Dàon 
4 * le tturp 

tendait a 
prendre en 1". 

34 

35 

36 

3 7 

38 

3 9 

40 

4 ‘ 

4 > 

43 

44 

45 

46 

4 î 

48 

49 

0,1 5 o 

o,i 5 o 
0,150 
0,1 5 o 
0,1 5 o 
0,1 5 o 
o,i 5 o 
o,i 5 o 
o, i 5 o 
o,i 5 o 
0,1 5 o 
o,i 5 o 
o,i 5 o 
o,i 5 o 
0,1 5 o 
o,i 5 o 

l 

AU 

l88l 

1^86 

1781 

IjSl 

'747 

I766 
1666 
« 64 * 
i 586 
«576 
i 56 t 
1 5 i 6 
iG 5 a 
i 5 i 8 
1 5 18 
> 5 18 

V 64 
3, .64 

3 ,i 5 o 
3 ,i 53 
3 ,i 10 
3,070 
3,070 
3,075 
3 ,o 35 
3 ,o 85 
3 ,o 85 
3 ,o 85 
3^8o 
3,17a 
3 , 4 oo 
3 , 4 o 5 

5 g 5 i 

5648 

5543 

55.3 

5433 

544 

5 >i 4 

5 o 46 

473 . 

4863 

48.6 

4703 

5583 

5 ooo 

5187 

5191 

eh 

79,36 

75.30 
73,90 
73, 5 o 

7 ’.44 

71.31 

68. 3 1 
67,18 
63 , 08 

64,84 

64.11 

61,70 

74.44 

66,66 

69,16 

69.11 , 

1 

99» 5 

SP » 0 

9 °»o 

83.5 

78.5 1 

73.0 

69.0 

63 .0 
58 ,i 5 

5 1.0 

48.0 

44 .0 

45.3 

38.0 

38.5 

34.4 

3 1.10 

19.10 
*8, i 5 
a6,to 

14,55 
18, o 5 

ai, 60 

■ 9 » 7 ° 

i 8 ,i 5 

16,29 

i 5 ,oi 

«5,79 

.4,10 
1 .,89 

ia,o 5 

,c »79 

5 o 

0,200 

o, 38 o 

ao 53 

3,010 

585 7 

78,09 

ro 

104,0 

3 a , 55 

5 i 

o,aoo 

o, 3 77 

ao 33 

3,045 

6186 

. 81,48 

20 

io 3 ,o 

3 a,i 5 

5 a 

o,aoo 

0,375 

ioi 5 

3 ,o 8 o 

6137 

83,.6 

4 o 

101,5 

31,75 

53 

o,aoo 

0,373 

ioo 3 

3 ,no 

6 i 56 

83 , 4 . 

60 

9 5 >o 

>9,70 

54 

0,300 

0,371 

1993 

3,170 

633 1 [ 

84,41 

80 

90,4 

28, i 5 

55 

0,300 

0,371 

1993 

3,190 

635 7 1 

84, ,6 

100 

87,1 

17 , .5 

56 

0,100 

o ,365 

lg 5 l 

3 ,io 3 

6 l 49 

83 , 3 i 

120 

82,8 

>5,90 

57 

0,100 

o, 36 i 

I 9 l 3 

3,140 

6198 

8 >,64 

140 

80,0 

>5,00 

58 

0,100 

o, 36 1 

I 9 i 3 

3 ,i 55 

6117 

83 ,oi 

160 

75,0 

> 3,48 

59 

0,100 

o, 36 i 

■ 9 l 3 

3.170 

6 o 55 

83 , 40 

180 

70,0 

11,96 

Go 

0,100 

o, 36 i 

19 l 3 

S, 3 o 5 

63.3 

84,17 

200 

67,6 

21,l6 

61 

0,100 

o, 36 i 

igi 3 

3 , 3 io 

633 1 

84,4 ■ 

200 

67,1 

11,90 

6a 

0,100 

0,353 

I87I 

3 , 3 10 

6181 

81,41 

220 

63 ,o 

, 9 » 7 ° 

63 

0,100 

0,353 

187a 

3,335 

6118 

83 ,o 4 

l 4 o 

58 ,o 

18, i 5 

64 

0,100 

<>.349 

,l8ll 

3 , 3 o 6 

5991 

79,88 

160 

5 o ,6 

. 5,84 

65 

0,100 

0,349 

l8ll 

3 ,l 86 

5960 

79 i( 6 

.280 

48,5 

i 5 ,i 6 

66 

0,100 

0,349 

1 18.1 

3 , 3 n 

6017 

80, i 3 

3 oo 

44.0 

*3,79 


i 
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tissage mécanique de Müübach (département du Bas-Rhin). 


EFFET UTILE 
•*t*urè I* frein ou quanti lé 

d* travail d^pnmEU 

It.tî'PORT 
de IV-| utile 
meeuré par 

IHUTEUR 
dont U turbine 

«a o»;«« 

ÜBSRttVATIOoXS. 

<u kilaframmea 
1 «Jcirl è 1" 
em W 

au ebevanx 
do 71 k-m. 

trerail ahiolil 

de la couronne 
Uiïrrieur*. 

k.m 

eh 


m „ 


6aa 

8, ag 

0,1 o5 

0,960 


.«64, 

»5,5a 

o,ao5 

0,960 

. 

"689 

aa,5a 

o,3o5 

0,960 


ao88 

>7,84 

0,378 

0,940 

Dans ente série la charge d’eau sur le seuil du déversoir et 

*455 

3», 7 3 

0,453 

0,953 

provenant des fuites était de 0*",037, ce qui correspond à 
une perte d’eau de 0“ 4 ,064 en i n f que l’on a retranchée 

5366 

44,88 

0,6a 1 

o,g65 

du volume qui passait sur le déversoir pendant Les expé- 

3o*4 

4 o, 3 j 

0,591 

0,966 

rienccs. 

3 1 5a 

4a,o3 

0,6a4 

0,965 

Dans les quatre dernières expérience» de cette série la charge 

3a85 

43,80 

0,696 

0,965 

d’eau sur le seuil du déversoir et provenant des fuites était 

3aS8 

43,44 

0,67 I 

0,955 

de 0®,038, ce qui correspond k une perte de 0 m ',O67 en 

33oa 

44, o3 

0,685 , 

o^55 

4*, ci dans la quarante -sixième expérience, il passait en 

3i 7 a 

4a,a8 

0,675 

o,855 

outre sur le dccbargcoir 0® e ,011 eu l’ r . Ces volumes dépensés 
en pure perte ont été retranchés de celui qui passait sur le 

36ga 

49,” 

0,663 

o,865 

déversoir pendant les expériences. 

33nj 

44,38 

0,666 

o,85o 


33 J } 

44,98 

o,65 1 

0,950 


3a3^ 

43,16 

o,6a6 

o,8ao 


3afi 

4,34 

o,o55 

0,890 


645 

8,60 

0,104 

0.890 


I a^O 

16,93 

o,ao3 

0,890 


i;8a 

*3,76 

o,a8o 

0,890 


aaGo 

3o,i3 

0,357 

0,890 


*71 5 

36, ao 

o,4a6 

o,885 

Dans cette série la charge d’eau sur le seuil du déversoir et 

3io8 

4>, 44 

«,49 e 

0,885 

provenant des fuites était de 0“,038, ce qui correspond à 

35oo 

46,66 

o,565 

o,885 

une perte d’eau de 0 <n *,067 en 4 7 , que l’on a retranchée 

3;îj 

50,09 

0,604 

o,885 

do volume d’eau qui passait sur le déversoir pendant les 

3g4a 

5a, 56 

o,63a 

0,880 

expériences. 

4a3a 

56,4a 

0,671 

0,880 


4aoo 

$6,00 

0,664 

0,870 


4334 

87,78 

0,70a 

0,870 


4330 

58, 08 

0,700 

0,870 


4««8 

5 4>9 l 

0,686 

0,884 


4*45 

5G,59 

0,71a 

0,884 


S 

.«y 

55, «6 

/ 

0,690 

0,884 


fc. 
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Suite des Expériences faites en juillet 1857 sur la turbine du 


LEVÉE 

CILiRtiE 

•Tel» «or U *« ilil 

POIDS 

CHUTE 

TRAVAIL ABSOLU* 

du mcUtir 

CHARGE 

NOMBRE 
da t»ur» 

VITESSE 
•|ue la point 
da auipcaifinn 

de U turWu*. 

de 5 -. 0 M 
de largeur» 

«M 1". 

totale. 

ru Vilr.jreniiiir » 
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tissage mécanique de Miillbach (département du Bas- Rhin). 
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22 . Représentation graphique et examen des résultats contenus dans 
le tableau précédent. Pour examiner et lier les résultats contenus dans 
ce tableau , on a , de même que pour les expériences sur la turbine du 
Moussay, construit des courbes ayant pour abscisses les nombres de tours 
de la roue en i', et pour ordonnées les rapports de l'effet utile au travail 
absolu du moteur. 

La courbe (Fig. 4 , H. Il), relative à la série où la levée de la vanne 
était de o",o 5 o, montre que, pour cette faible levée, l’effet utile ne 
s’élève qu’à 0,37 du travail absolu dépensé par le moteur, et que depuis 
la vitesse de 33 tours en une minute jusqu’à celle de 5 i tours , il est 
toujoors compris entre o ,35 et o, 3 f , de sorte qu’entre ces limites étendues 
il n’a varié que de sir de sa valeur moyenne. 

La courbe (Fig. 5 , PI. Il) , relative à la série où la levée de vanne 
était de o",o9o , montre que l’effet utile s’est élevé dans cette série à 
0,725 du travail dépensé par le moteur, et que f depuis la vitesse de 26 
fours en 1' jusqu'à celle de 55 tours , il a toujours été compris entre 
0,680 et 0,725, de sorte qu’entre ces limites étendues il ne s’est pas écarté 
de plus de -j T de sa valeur moyenne 0,702. 

La courbe (Fig. 6 , PI. II) relative à la série où la levée de vanne était 
de o", 1 5 o , montre que l’effet utile s’est élevé dans cette série à 0,690 
du travail absolu du moteur, et que, depuis la vitesse de 35 tours en 
t' jusqu’à celle de 65 tours, l’effet utile a toujours été compris entre o, 63 o 
et 0,690; de sorte qu’entre ces limites étendues il ne s’est pas écarté 
de plus de Vr de sa valeur moyenne 0,660. 

Les deux courbes de la figure 7, relatives aux séries où la levée de 
la vanne a été de o",200 , se rapportent, l’inférieure à la série où la 
turbine a été noyée de o“,88 , et la supérieure à la série où elle ne 
l’a été que de o“, 64 - Leur examen montre que , jusqu’à la vitesse 
de 60 tours en 1', le rapport de l’effet utile au travail absolu du moteur, 
est le même pour les deux séries, et s'élève, pour le cas du maximum, 
à 0,710. On voit de plus , que pour la première série , depuis la vitesse 
de 4o tours en 1' jusqu’à celle de 66 tours, ce rapport a été compris 
constamment entre 0,675 et 0,710 ; de sorte qu’entre ces limites étendues 
il n’a pas varié de plus de de sa valeur moyenne 0,692. 

Pour le deuxième cas où la roue n’était noyée que de o“, 64 , le rapport 
de l’effet utile au travail absolu du moteur diminue moins rapidement à 
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EXPÉRIENCES SUR LES TURBINES, 
mesure que la vitesse augmente , et il reste compris entre les mêmes limites 
de 0,675 à 0,710, depuis la vitesse de 4° tours en î' jusqu’à celle de 7a, 5 
en 1'. 

La courbe (Fig. 8, PI. Il) relative à la série où la levée de vanne 
a été de o“,27 o, montre que le rapport de l’tffet utile au travail absolu 
du moteur a été au maximum de 0,79, et que depuis la vitesse de 55 tours 
en 1' jusqu’à celle de 79 tours , il a été toujours compris entre 0,775 et 
0,790; de sorte qu’entre ces limites étendues il n’a varié que de -yy de 
sa valeur moyenne 0,780. 

Après avoir examiné en particulier les résultats relatifs à chacune des 
séries d’expériences , si nous jetons un coup d’œil sur leur ensemble nous 
voyons, d’abord que le rapport de l’effet utile mesuré par le frein au tra- 
vail absolu du moteur n’est que 0,37 au maximum pour la première série, 
résultat bien inférieur à ceux que l’on a obtenus dans les autres séries. 
Pour expliquer cette différence , il me semble convenable de rapporter une 
observation que j’ai eu l’occasion de faire sur l’introduction de l’eau le 
long d’une aube courbe d’une forme analogue à celle des turbines. 

Lorsque l’on introduit par le bord extérieur d’une aube courbe emportée 
dans un mouvement de rotation autour d’un axe vertical un filet d’eau 
animé d’une certaine vitesse, des que le liquide atteint la surface de l’aube , 
sa vitesse est altérée, non-seulement par l’action de la force centrifuge, qui 
tend à l’éloigner de l’axe, mais encore par l’adhérence qu’il contracte 
avec la surface. La veine fluide s’amincit , s’élève le long de l’aube à une 
hauteur d’autant ptus grande que la vitesse primitive l’était elle-même ; 
Q suit de là que la vitesse relative du liquide, est altérée par deux causes, 
et qu’une portion notable de la force vive du liquide est consommée par 
«on adhérence aux parois. De plus, si, comme dans les turbines, les 
aubes sont courtes et peu élevées , une partie du liquide peut venir perdre 
une autre portion notable de sa vitesse coqtre la couronne supérieure, 
tandis que l’autre animée d’une vitesse ascendante s'échappe au dehors en 
conservant une vitesse verticale qu’elle n’aurait pas acquise si l’aube n’avait 
eu qu’une hauteur égale à celle du filet. 

Ce qui montre bien au reste que la diminution de l’effet utile, dans 
le cas des petites levées de vanne , lient à des circonstances de ce genre , 
c’est qu’on voit cet effet utile s’accroître à mesure que la différence entre 
la levée de la vanne et la hauteur de la turbine diminue. En effet, 
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dès que la levée de la vanne atteint o°,09 , l’effet utile devient égal 
à 0,71 environ du travail absolu du moteur, et ensuite, pour les fortes 
levées, qui se rapprochent beaucoup de la hauteur de la roue, il atteint la 
valeur 0,79 de ce travail absolu. Au surplus , les expériences montrent que, 
pour des dépenses qui ont' varié de i 5 oo à 2600 litres en 1", le rapport 
de l’effet utile au travail absolu. du moteur, est sensiblement le même 
dans ccs limites étendues. 

23 . Observation relative aux expérience* où la roue était noyée. Nous 
ferons observer que la série d’expériences relative h la levée de vanne 
de o“,3oo, où la roue n’était noyée que de o“,64 à o ",56 a donné des 
résultats plus avantageux que celle où la roue était plongée dans l’eau 
sur . une hauteur de o"“,88, dès que la vitesse a dépassé 60 à 65 tours 
en 1'. Cet effet doit sans doute être attribué- à ce que , dans le second 
cas , la masse d’eau à laquelle la roue communiquait un mouvement 
gyratoire était plus considérable que dans le premier, et que la surface 
frottante des aubes était soumise à une pression plus considérable. Mais 
la vitesse de la roue convenable au maximum d’effet étant comprise entre 
45 et 65 tours en 1', il s'ensuit que, dans les limites ordinaires de 
cette vitesse, cette différence dans la profondeur d’immersion n’a pas 
d'influence notable sur l’effet utile. 

La dernière série d’expériences, relative à la levée de vanne de o“,27o, 
nous a donné un effet utile égal au maximum, à 91 chevaux, quoique 
la roue n'ait été construite que pour 45 à 5 o chevaux, et nous avons 
regretté de ne pouvoir pousser l’expérience plus loin en augmentant les 
charges du frein. Mais l’arbre en fonte de la turbine n’ayant été pro- 
portionné que pour une force de 45 à 5 o chevaux, à la vitesse de 5 o 
à 60 tours en 1', après .avoir à peu près doublé la charge qu’il était 
destiné à supporter , nous n’avons pas osé aller plus loin , dans la crainte 
d’occasionner quelque torsion permanente. 

24 . Conclusion de ces expériences. En résumé on voit : 

i° Que la turbine du tissage mécanique de MüUbach, qui n’a que 
deux mètres environ de diamètre et o ”,333 de hauteur , peut , sous la 
chute de 3 “, 5 o à 3“,75 , débiter un volume d’eau de a"*, 5 oo , qu’elle 
transmet alors un effet utile ou une force disponible de 91 chevaux , de 
75 kilogrammes élevés & 1“ en 1"; 

2* Qu’à la vitesse de 5 o à 60 tours en 1' et avec une une forte levée 
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de vanne, elle rend en effet utile ou en travail disponible 0,7.8 du travail 
absolu dépensé par le moteur; 

3° Que la vitesse de la roue peut varier dans des limites très-étendues, 
sans que l’effet utile s’éloigne- de plus de ~i à de sa valeur maximum ; 

4° Que le rapport -de l’effet utile au travail dépensé par le moteur ne 
diminue pas quand la roue -est noyée d’un mètre environ , et marche 
à une vitesse qui n’excède pas de beaucoup celle qui convient au maximum 
d’effet lorsqu’elle n’est pas noyée ; 

5° Que la dépense d’eau ayant varié de i5oo à 25oo litres en 1", c’est- 
à-dire dans le rapport de 3 à 5 , le rapport de l’effet utile au travail 
dépensé est Testé sensiblement le même. 

23. Observations sur récoulement de Veau par les orifices de la turbine. 
11 nous reste à faire connaître quelques résultats d’observations spéciales 
que le mode de jaugeage adopté à Milllbach , pour estimer la dépense d’eau 
faite pendant les expériences , nous a permis de recueillir sur l'écoule- 
ment de feau par les orifices de la turbine. 

Notre but, en réunissant ces résultats, était de reconnaître s’il était 
possible de déterminer, pour chaque levée de vanne , la valeur du coefficient 
de la dépense faite par les orifices de la turbine, afin de pouvoir calculer 
directement le volume d’eau débité par ces orifices dans des cas où il ne 
serait pas possible d’établir des modes de jaugeage direct. Mais nous devons 
. cependant prévenir que n’ayant pas pu donner aux moyens d’observation 
une précision suffisante , nous n’avons pas eu la prétention de parvenir 
à des résultats comparables pour l'exactitude à ceux qui ont été obtenus 
soit à Metz soit à Toulouse , et que nous nous sommes seulement pro- 
posé d’établir des valeurs approximatives et d’examiner l'inQuence de la 
vitesse de la roue et de la grandeur des orifices. 

Connaissant pour chaque expérience le volume d’eau dépensé , la levée 
de la vanne, la somme des largeurs horizontales des orifices ou des plus 
courtes distances des courbes directrices du vannage, égale à i",56, nous 
avons comparé la dépense théorique faite sous la différence connue des 
niveaux d'amont et d'aval à la dépense effective , et nous en avons déduit 
la valeur correspondante du coefficient de la dépense. 

Les résultats de cette comparaison sont consignés dans le tableau 
suivant , qui montre d’abord que ce coefficient augmente avec la vitesse 
de la roue, ce qui tient à ce que l’action de la force centrifuge diminue 
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la pression exercée en aval aux orifices, et tend par conséquent à aug- 
menter la dépense. Mais comme les résultats immédiats des expériences 
ne pouvaient offrir toute la régularité désirable pour des observations sur 
l’écoulement de l’eau , on a cherché en outre à les lier et à en déduire 
une sorte de loi continue, en les représentant par des courbes (PL II, 


Fig. 9, io, il, 12 et i3), dont les 
de la roue en i', et les ordonnées 
du calcul. 


abscisses sont les nombres de tours 
les coefficicns de la dépense déduits 
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Obskrvatioks sur F écoulement de l’eau par le vannage 
de la turbine. 
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Suite des Ouseuvatioks sur T écoulement de l’eau par le vanruye 
. de la turbine. 
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Suite des Observations sur V écoulement de T eau par le vannage 
de la turbine. 


des 

«pé- 

rime*. 

• 

.SOMMES 
de* «ire* 
Hee «ri&eet. 

LtTfcü 

4e la Tanne 
• 

<w 

U turbine. 

C1URGE 

* de. u 

mi diStrenc* 
4t* tiitesut 

d’inion» 

«t 4'asaU 

NOMBRE 
de lanra 
4e U roue 
en t’. 

DErENS 
en une 

Ttéorique. 

n-EAU 

ecocide, 

Effective. 

connut >< 
de ' 

U défera*. 

tjBSKfîV VflONs 



m 

m 


me 

me 



67 

o,3 120 

0,300 

3,6(0 

(00,0 

3,633 

0,173 

0,809 


68 

0,3120 

0,300 

3,65o 

97i® 

3,653 

o,<*8o 

°»79* 



o,3 lao 

0,300 

3,56o 

9'»° . 

3,607 

0,143 

o,8u5 


7° 

o,3 100 

0,300 

3 , 47 s 

87,0 

0,570 

a,o83 

o,8(5 


7' 

0,3(30 

0,300 

‘ 3,3oo 

80,0 

3,620 

3,o6( 

0,788 


7* 

0,3 tao 

0,300 

3,s5o 

73,0 

».l9S 

1,983 

»>79® 


7 3 

o,3iao 

0,300 

3,a3o 

67,0 

a,485 


0,780 


74 

o,3i?o 

0,300 

3,358 

6a,i 

>,7 ' 5 

1,933 

0 , 7(0 


75 

0,3 1 30 

0,300 

3,343 

S 7, 1 . 

3,710 

1 ,908 

0,703 


,6 

0,3(20 

0,300 

3,3q3 

54,0 

. *.54* 

(,863 

0,733 


77 

0,3(30 

0,300 

3,398 

4y,4 

0,540 

r,803 

0,733 


7» 

0,4313 

0,370 

a,99° 

90,6 

3,i3o 

3,533 

0,780 


j 79 

0,^1) 

0,370 

3,o-o 

87,0 

3,007 

a,5a3 

0,778 


80 

o,(in 

0,37° 

3,170 

8.5,6 

3 , 3 30 

o.iio 

0,737 


8* 

0,4*1 3 

0,3*0 

3,i8o 

77,35 

3,340 

0,440 

0,757 


82 

0,43(3 

0,370 

3,3io 

G9,o 

3,540 

0,4 40 

0,691 


83 

0,(111 

0,370 

3,475 

G6,i 

3.47° 

o,5o3 

0,730 


84 

0,(311 

O,J70 

3,390 

Ci, 3 

3,43o 

0,445 

0,7*3 



26 . Conséquences des résultats contenus dans le tableau précédent. Ce, 
tableau , ou plutôt l'examen des courbes de la planche II , montre : 
i° Que pour la faible levée de vanne de o",o 5 o , le coefficient de la 
dépense, ou ce qui revient au même, la dépense d’eau faite en i" par 
les orifices de la turbine , croit un peu , mais assez lentement avec la 
vitesse de la roue , que sa valeur moyenne depuis 20 jusqu'à 55 tours 
en est égale à 0,93 environ , et qu’elle s’élève graduellement avec la 
vitesse jusqu'à la valeur 0,96, qu’elle atteint vers 65 tours en 1' ; 

2“ Qu’à la levée de vanne de o",o9, le coefficient de la dépense qui 
est d’environ 0,93 à la vitesse de 25 tours en 1', s’élève assez rapide- 
ment avec la vitesse et atteint vers y 5 tours en 1' la valeur i,o 39, ce 
qui montre qu’alors la dépense effective serait plus grande que la dépense 
théorique ; 
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3* Qu’à la levée de vanne de o“, i5o, ee coefficient, qui n’a que la 
valeur 0,80 à la vitesse de 34 tours en i', atteint et dépasse aussi l’unité 
à 99,5 tours de la roue en i'; 

4 ° Qu'à la levée de vanne de o",20o, ce coefficient qui’n’a que la 
valeur 0,72 à la vitesse de 45 tours en', atteint celle de o ,85 à la vitesse 
de 102 tours en 1'; 

5“ Enfin qu’à la leyée de vanne de o“,27o , le même coefficient qui 
avait la valeur 0,71 à la vitesse de 75 en 1', atteint celle de 0,76 à la 
vitesse de 106 tours en 1'. 

De là résulte évidemment que la dépense d’eau faite par les turbines 
croît avec leur vitesse de rotation ,• et comme d’ailleurs l’effet de la force 
centrifuge, à laquelle est dû cet accroissement, dépend des proportions de 
la roue , il s'ensuit qu'il faudrait pouvoir établir dans chaque cas une 
discussion de ces proportions pour comparer les effets à la cause. 

27. Influence de la hauteur dont on lève la vanne sur la dépense. Les 
courbes des coefficiens nous montrent aussi que ces nombres, à vitesses 
égales de la roue , vont sans cesse en diminuant à mesure que la levée de 
la vanne augmente. C’est ce que l'on peut vérifier par l’examen du tableau 
suivant , dans lequel on a réuni les valeurs relatives à différentes vitesses 
et levées de vanne déduites du tracé moyen des courbes. 



VAUHISS DU COEFFICIENS DE LA DÉPENSE 




po«r dai lavée* d* vanna il* 


OBSKlVATKMia. 

] 

o~,wo. 

0-.1W. 

0-200. 

o-,m 


40 

o,go 5 

o,8ao 

% ' 

» 


5 o 

0,945 

o,86a 

0,708 

» 


60 

0,9; 5 

0,900 

o>74 3 

> 


7 ° 

".SO 5 

o.gîo 

°,;6î 

0,70c 


80 

> 

0,953 

0,784 

0,7 ao 


9 * 

» 

0,968 

o,8n 

0,746 


100 

» 

0,980 

0,840 

0,767 



Kota. On n’a pas compris dans ce tableau les coefficiens relatifs à la levée 
de vanne de o",o5o, parce que sous le rapport cherché ils ne permettent 
pas de reconnaître la diminution dont il est ici question. 
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Cette diminution du coefficient de la dépense, à mesure que la levée 
de vanne augmente , tient évidemment à la disposition de l'orifice , et 
nous semble facile à expliquer d'après les faits connus sur l’écoulement 
de l’eau par des ajutages de diverses formes. 

En effet, d’après la manière dont l'orifice est disposé, les deux courbes 
contiguës formant ses parois verticales , lui donnent , c* ce sens , une 
forme analogue à celle des buses ou ajutages convcrgens, le côté inférieur 
se trouve dans le prolongement du fond , et le côté supérieur est le 
dessous du coussinet en bois qui s'élève avec la vanne. Il suit de là que , 
pour les petites levées de vanne, l’eau sort par un véritable ajutage, 
conique latéralement et à faces parallèles, dans le sens vertical, et pour 
lequel la contraction à l’entrée est à peu près nulle. Il n’est donc pas éton- 
nant qu’alors le coefficient de la dépenso atteigne des valeurs égales et 
même supérieures à 0,90, puisque l’on sait (Traité d'Hydraulique de 
M. d’Àubuisson , page 54 ) que pour les ajutages coniques convergens ce 
nombre acquiert , selon l'inclinaison des arêtes du cône , des valeurs 
semblables. 

A mesure que la levée augmente , l’influence du coussinet, pour diminuer 
la contraction à l’entrée de cet ajutage , devient moindre ; parce que , 
malgré l’arrondissement de son bord inférieur, il n'a pas la forme exacte r 
de la veine fluide , et que , le volume d'eau dépensé augmentant , la vitesse 
dans le tuyau intérieur, devient de plus en plus grande , ainsi que la 
convergence des filets vers l’ôrifice. Ce coussinet n’a d’ailleurs que o",i7 , 
moyennement dans le sens de la longueur de l’ajutage, et dès que la 
levée de vanne atteint ou dépasse o", 1 5 , on voit que cet ajutage se 
rapproche davantage de ceux où il y a contraction à l’entrée , ou des 
orifices avec contraction sur le côté supérieur seulement. Le changement 
de direction qu’éprouve l’eau , en descendant du tuyau vertical, pour sortir 
parallèlement au fond, occasionne aussi une perte de force vive, qui doit 
croître avec la levée de la vanne. 

Toutes ces circonstances qui concourent au même résultat, expliquent 
suffisamment, je pense, la diminution graduelle du coefficient à mesure 
que la levée de la vanne augmente , et comme nous avons vu précé- 
demment que ce nombre augmente au contraire avec la vitesse de rotation , 
et que ces deux variations en sens contraire dépendent des proportions 
de la roue, on voit que, dans toutes les expériences ou observations sur 
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les roues de ce genre, il est indispensable d'établir pour le jaugeage de 
l’eau dépensée un barrage en amont , ou mieux encore en aval de la 
roue. 11 sera d'ailleurs toujours préférable de l'établir en aval , parce que 
d’une part les variations du niveau occasionneront beaucoup moins 
d’erreurs et surtout de perte de temps pour le réglement du niveau, et 
qu'on pourra apprécier, comme nous l’avons fait à Müllbach , le volume 
d'eau produit par les fuites plus ou moins grandes des réservoirs et des 
vannages. 

Nous devons faire remarquer que les expériences sur la turbine du 
Moussay ont aussi montré que le coefficient de la dépense diminuait à 
mesure que la levée de vanne augmentait, mais que l’accroissement produit 
par la force centrifuge lors des grandes vitesses, ne s’y est pas manifesté 
d’une manière notable ; ce qui tient peut-être à ce que la roue n'ayant 
qu'une largeur excessivement petite , l’action de cette force y était beau- 
coup moins sensible. 

EXPÉmEXCES SCR LA TURBIXE ÉTABLIE AD MOCL1N DE LÉPIXE, C AUTOS d’aRPAJOI». 

28. Le compte rendu de la séance de l’académie des sciences du 5 février 
i838, contient une série d’expériences faites par M. Dieu, chef d’es- 
cadron d’artillerie, inspecteur de la poudrerie du Bouchet. Nous en 
insérons ici les résultats. 

Le jaugeage de la dépense d'eau a été exécuté an moyen d'un barrage 
placé en amont de la roue sur le canal d’arrivée , et formant un déversoir, 
et on a calculé le volume d’eau écoulé par la formule 

Q = o,4o6LH ŸsgÛ. 

Des flotteurs placés en amont de ce déversoir, en amont et en aval 
de la turbine , servaient à mesurer la charge d’eau sur le seuil du dé- 
versoir et la chute totale. 

Le frein , formé d’un manchon en fonte , embrassé par deux pièces de 
bois , était placé sur l’arbre de la roue et continuellement arrosé par un 
filet d’eau , qui empêchait l'échaulTcmcnt des surfaces , et les maintenait 
à un état constant d’humidité. Les autres dispositions étaient aussi tout 
à fait analogues à celles que nous avons détaillées précédemment. 
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Le bras de levier du frein avait une longueur de 4“> et sa charge 
constante était de o k ,6a5. 

Les résultats des expériences sont consignés dans le tableau suivant. 


Expériences sur la turbine de Lépine, près Arpnjon (Département 
de Seine-et-Oise). 


N- 

dM 

■■Tj- 

eu. et». 

VOLUME 
d*»au 
dqitnié 
«■ I". 

CI.ÜTE 

total». 

TRAVAIL ABfOLU 
du moteur 

CHARGE 

Utile 

4 m 

frein. 

NOMBRE 
d* inart 
de 

la font 
mW 

EFFET UTILE 
tnteuré par l* frein 

JUPPURT 
de r»ffet 

utile 

au travail 
al'Kilu 
du 

OBSERVATION?. 

•fi 

VIL ni. 

an 

clvnaux 
de 75 h.m. 

an 

kU.Dk. 

cheveux 
Je 75 k.-n. 



m 

h. ni 

eh 

M 


km 

a. 



I 

o,436 

,07 3 

904,0 

13, o5 

33,6*5 

78,77 

899 ,° 

g, 3 > 

«, 7-3 


3 

0,440 

3,048 

90!,0 

13,01 

18, 6*5 

88,30 

688,3 

9 i '7 

0,763 


3 

0,440 

3,o65 

908,6 

t9,l 1 

30,636 

8 0 ,35 

69 !,° 

q,j5 

0,763 


4 

0,440 

3,o65 

908,6 

13,1 1 

3 3,6 3 5 

71,38 

887,7 

9,>7 

0,757 


5 

0,440 

3,048 

90 (,0 

13,01 

3.4,636 

67, ,6 

89 ’, ? 

9 ,’ 3 

0,788 


G 

0,440 

0,043 

898,9 

11,98 

36,635 

G4,io 

7 *4,® 

9.33 

0,798 


7 

0,430 

0,048 

891,9 

11,90 

38,636 

38,44 

700,6 

9,34 

o,-84 

. 

8 

o ,{36 

1,993 

868,9 

11,69 

17,635 

9 ° > 9 ° 

671,0 

8,94 

0 , 77 ’ 

a J 









MojntnM. 

°»:; â 



L’examen de ce tableau , montre que cette turbine dont la chute , lors 
des expériences , était de 2" environ , réalise un effet utile net , égal à 
0,772 du travail absolu du moteur. 

29. Résumé général des expériences sur t effet utile des turbines. De 
l'ensemble des expériences contenues dans ce Mémoire et de celles qui ont 
été faites précédemment et qui sont relatives 

A la turbine de Moussay, où la hauteur de chute a été, pendant les 
expériences, de 7",5o environ et où la roue a été immergée sous l'eau 
jusqu’à o”,974, 

A la turbine de MQlIbach , où la hauteur de chute a été , pendant les 
expériences, de 3“*5o environ et qui a été immergée sous l’eau jusqu’à 
o ,7 5o , 

A la turbine de Lépine, où la hauteur de chute est de 2", 


SJ EXPÉRIENCES SUR LES TURBINES. 

À la turbine d’fnval * où la hauteur de chute disponible a été succes- 
sivement réduite de 1 1 74 à o m ,293, tandis qu'au contraire la profondeur 

à laquelle la roue était immergée a été augmentée depuis 1", i 5 jusqu’à 

* , 74 » 

Enfin des résultats obtenus à la filature de M. d'Eichtal, à S’- Biaise, 
dans la Forêt-Noire, où l’on a utilisé une chute de 108 mètres avec une 
turbine de o ”,55 de diamètre, faisant a 3 oo tours à la minute et trans- 
mettant une force de 4o chevaux , 

On peut conclure, 

1° Que ces roues conviennent aux grandes comme aux petites chutes ; 

1 ° Qu’elles transmettent un effet utile net, égal à 0,70, ou 0,78 du 
travail absolu du moteur ; 

3 ° Qu’elles peuvent marcher à des vitesses extrêmement éloignées, en plus 
ou en moins de celle qui convient au maximum d’effet, sans que l'effet 
utile diffère notablement de ce maximum; 

4 ° Qu'elles peuvent fonctionner sous l’eau à des profondeurs de 1“ à 2", 
sans que le rapport de l’effet utile au travail absolu du moteur diminue 
notablement; 

5 * Que • par suite de la propriété précédente , elles utilisent en tous 
temps toute la chute disponible, puisqu’on les place au-dessous du niveau 
des plus liasses eaux; 

6° Qu’elles peuvent recevoir des quantités d’eau très-variables , sans 
que le rapport de l’effet utile au travail dépensé diminue notablement. 

Si l'on joint à ces propriétés précieuses , sous le rapport mécanique , 
l'avantage qu’elles offrent d’occuper peu de place , et de pouvoir être , 
sans grands frais , sans embarras et sans inconvéniens , établies dans tel 
endroit d’une usine qu’on le veut , de marcher généralement à des vitesses 
bien supérieures à celles des autres roues , ce qui dispense de recourir 
à des transmissions de mouvement compliquées, on reconnaîtra, sans 
doute avec nous , que ces roues doivent prendre rang parmi les meilleurs 
moteurs hydrauliques. 

* Voyes les Comptes-Rendus des séances de l'Academie des Sciences ; n° IX (î> fc» rier 1837). 
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